لاي الراك الاج ل 


انفلق الأنبوب الإسطوائي بواسطة هذه القطعة 
الحديدية (3) حيث ستفلق على كامل القطع 


تم تقوم بتركيب الأنبوب الاسطواني (©) في 
حاجب التهب (8) و (8) 


لم 


ثم نشع فوقها دال الأنبوب ر 
الأنيوم (00) 


وهكذا تتتابع إلى أن تكون القعلمة الأخييرة 
افي الأعلى هي ماسورة نحاسية 


لض عا 


ل ا ل 


الكاتم. وقد أصبح جاهزا للإستخدام 


حيث أن الطلقات العادية تتلف 
الكاتم . 


لاي الراك الاج ص 


الرصاس انتي تستخدم حين إستصمال الكاتر 
انقوم حينها بتعديل الطلقات العادية كالتالي: 


1- نأتي بطلقة رصاص عادية. 
2- نفك المقدذوف من الظرف الذي يحوي البارود. 


ل عت 
قا 


إذا لم يتوفر لدينا النوغ الخاس من طقات 
الرصاس التي تستخد م حين إستعمال الكاتم 
انقوم حينها بتعديل الطلقات العادية كالتائي 


3- تضرع البارود ونزن منه ٠‏ 


0.7 غرام إذا كانتا 
6 غرام إذا كانت الطلقة لبندقية 8/16 


7/3011 


لم 


. حين إستهلاك الكاتم نقوم بتغيير 
الكاوتشوك الموجود في داخله . 


المدى الفقال المتوقع من 100 متر 
إلى 150 مثر . 


011013ةنلا 


